dolf Marjan Herforth 


emer. General brygady W. P., Filister h. c. K.! Capitola 


przeżywszy lat 66, zmarł nagle dnia 13-go września 1932 reku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala okręgowego przy ulicy Wrocławskiej na cmentarz wojskowy 
nastąpi w piątek dnia 16 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona, 
córka, syn i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 17-go b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Mikołaja. 
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